Util-Funktionen des UBC 9000 XLT 


1. Scanner ausschalten 
2, Tasten 2, 9 und DLY gleichzeitig gedrückt halten, dabei den Scanner einschalten. 


Der Test-Mode ist nun aktiviert. Wenn man nun eine belibige Taste drückt erscheint im 
Display des Scanners die 


zugehörige Anzeige, oder die Richtung in welche man den VFO-Knopf dreht. 
In diesem Zustand kann man nun einige weitere Funktionen auslösen: 


Taste LOCK + C: Alle Speicherkanäle werden gelöscht !!! Die Kanäle 1 - 250 werden l 
Alphanummerisch mit CH 0 - 249 belegt. 


Taste LOCK + D; Checksumme und Softwareversionsnummer (Normalerweise V.09 oder 
V1.3) 


Taste LOCK + E: Aktiviert den LC-Display Test 
Taste LOCK + PROG: Startet ein kontinuierlich laufendes Demo-Programm. 
Bitte beachtet: LOCK + C löscht alle Speicher 


Im japanischen Service-Manual sind noch einige andere Funktionen beschrieben, jedoch 
hat die noch niemand übersetzt. 


Zurück zur Übersicht 


